STANISŁAW MALEC 


ukochany mąż i ojciec 
członek Samopomocy Doraznej 


przeżywszy lat 49, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 12-go kwietnia 1954 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w czwartek dnia 15-go b. m. o godz. 16, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, dzieci, matka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 20-go b. m. o godzinie 7 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 

właśc. BR. SZATKOWSKA Drukarnia Związkowa w Krakowie 

kier. BOL. SZATKOWSKI 2025 - 14 4 54 - M-5-59248 - 35 - druk. B1 V kl. 70 gr. 
KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 3 — TELEFON 535-43 


